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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


1.1. Устройство пробной фотопечати “Спектрозон 1” 
(устройство) предназначено для определения условий экспо - 
нирования при проекционной цветной фотопечати аддитивным 
способом по сюжетно -важной части негативного цветного 
изображения по участку изображения, соответствующему 
объекту съемки с известным цветом. 

1.2. Устройство предназначено для использования в 
любительских и профессиональных фотолабораториях. 

1.3. Устройство изготавливается в двух исполнениях 
отличающимися габаритными размерами аддитивных свето - 
фильтров. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Габаритные размеры аддитивных светофильтров, 
мм, не более: 

исполнение 1 61х61х5, 5 

исполнение 2 91х91х5, 5 


2.2. Габаритные размеры устройства, мм, не 
более 140х120х18 


2.3. Масса устройства (без набора светофильтров 
и футляра), кг, не более о, 6 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки устройства входят: 
1) Устройство пробной фотопечати “Спектрозон -1” 1 шт 


2) Комплект аддитивных светофильтров исполне - 
ние 1 или исполнение П. 


СИНИЙ 1 шт 
зеленый 1 шт 
красный 1шт 
3) Руководство по эксплуатации 1 шт 
4) Футляр 1 шт 


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 


4.1. Устройство (рис..1) состоит из основания, на 
которое устанавливается лист фотобумаги размерами 
100х100 мм и рамки с оправой, в которой находится нейт- 
рально -серый мозаичный светофильтр. 

Рамка в рабочем положении плотно прилегает к сснова- 
нию и фиксируется на нем при помощи клавиши, что позво - 
ляет установить лист фотобумаги неподвижно относительно 
вращающегося мозаичного светофильтра. Конструкция уст - 
ройства обеспечивает вращение мозаичного светофильтра с 
фиксированной остановкой через каждые 120”. 

Фиксация положения отмечена на оправе соответственно 
одной, двумя и тремя точками, светящимися в темноте. 

Нейтрально-серый мозаичный светофильтр представляет 
собой стеклянную пластину с нанесенным на нее ступенчатым 
оптическим клином, состоящим из нейтрально -серых, градуи- 
рованных в коэффициентах светопропускания, полей различ - 
ной оптической плотности. 

Оптический клин выполнен в форме равностороннего тре- 
угольника, составленного из полей, имеющих форму фигур - 
ных полос, расположенных параллельно сторове треуголь - 
ника. ь 

Оптическая плотность полей нейтрально - серого мозаич- 
ного светофильтра увеличивается в направлении от основания 
треугольника к его вершине. 

Конструкция устройства обеспечивает получение на проб- 
ном фотоотпечатке изображения численных значений коэффи -— 
циентов светопропускания всех полей мозаичного светофильт- 
ра, соответствующих экспонированию в трех спектральных 
зонах (синей, зеленой, красной). 

На рамке устройства имеется неподвижно установленный 
четырехпольный оптический клин с полем сравнения, обоз - 
наченным знаком У. 

Четырехпольный оптический клин представляет собой 
стеклянную пластину с полями разной оптической плотности, 
увеличивающейся справа налево. Коэффициенты светопропус- 


кания соседних полей клина отличаются друг от друга в два 
раза. 


4. 2. Принцип работы устройства пробвой фотопечати 


основан на определении условий экспонирования при аддитив- 
ной цветной фотопечати с помощью нейтрально -серого мо - 
заичного светофильтра и четырехпольного оптического клина. 

Каждое из полей мозаичного светофильтра и четырех - 
польнсго оптического клина пропускает часть падаюшего на 
данное поле зонального излучения в соответствии с величи - 
ной его коэффициента светопропускания. 

Благодаря различиям в коэффициентах светопропускания 
полей мозаичного светсфильтра создается полное множество 
значений цветности суммарного излучения, прошедшего через 
мозаичный светсфильтр и воздействовавшего на фотомате - 
риал. 

После химико -фотографической обработки фотоматериа- 
ла получают пробный фотоотпечаток, содержащий изображе -— 
ния четырехпольного клина и мозаичного треугольника, со - 
стоящего из шестиугольных ячеек, 

По изображению четырехпольного клина определяют ус - 
ловия экспонирования для получения фотоотпечатка нужной 
оптической плотности; оптическая плотность поля сравнения, 
равна оптической плотности центральной шестиугольной 
ячейки мозаичного треугольника, Далее, на сюжетно -важ = 
ном участке полученного пробного отгечатка среди образо - 
ванных шестиугольных ячеек различной цветности, находят 
ячейку с правильной пветспередачей соответствующего уча -— 
стка объекта съемки и определяют коэффициенты светопро = 
пускания для каждой спектральной зоны, Полученные значе = 
ния коэффициентов светопропускания используются для опре -— 
деления необходимых условий экспонирования. 


5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


5. 1. Расположите на рабочем столе с одной стороны 
от фотоувеличителя реле времени, с другсй = коробку с ад - 
дитивными светофильтрами и устройство пробной фотопечати. 

5. 2. Подключите фотсувеличитель через реле времени 
и стабилизатор напряжения к сети переменного тока. 

5. 3. Отрегулируйте в фотоувеличитлеле положение ис - 
точника света до получения наилучшей равномерности осве - 
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щения экрана и получите на экране резкое оптическое изоб - 
ражение негатива при выбранном увеличении. 

5. 4. Подготовьте фотобумагу размером 100х100 мы 
для получения пробных отпечатков. 


Помните ! В помещении, где идет работа с уст - 
ройством пробной фотопечати, не должно быть посторонних 
источников света, кроме фснаря с неактивным освещением. 


6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 


6. 1. Получение первого пробного отпечатка. 


6. 1.1. Вложите негатив в негативодержатель фото - 
увеличителя, проверьте правильность установки негатива и 
резкость его оптического изображения на поверхкости кадри- 
рующей рамки. 

6. 1.2. Установите устройство пробной фотопечати на 
кадрируюшую рамку под объектом фотоувеличителя и закре - 
пите его линейками. Установите оправу устройства в первом 
положении. 

6.1.3. Установите увеличение на фотоувеличителе 
таким образом, чтобы всю или болышую часть поверхности 
мозаичного светофильтра и четырехпольного клина заполнило 
оптическое изображение участка объекта съемки с известным 
цветом. 

6. 1.4. Установите диафрагму фотоувеличителя в по - 
ложение, при котором будет осуществляться окончательная 
фотопечать, 

6. 1.5. Вложите в устройство лист цветной фотобума- 
ги размером 100х100 мм. 

6. 1.6. Экспонируйте фотобумагу последовательно за 
синим, зеленым и красным светофильтрами, при этом после 
каждого экспонирования поворачивайте оправу мозаичного 
светофильтра в одну сторону до приведения её соответствен= 
но во второе и третье фиксированные положения. 

Соотношения времен экспонирования в каждой спектраль 
ной зоне фс:фз:фк выбирайте равным: 


а) 1:2:3, при фотопечати с любых негативов (маски - 
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рованных или немаскированных) на сбалансированную под них 
фотобумагу; 

6) 3:2: 1, при фотопечати с негативов на маскирован- 
ных фотопленках на фотобумагу, сбалансированную под не - 
маскированные негативы. 

Запишите времена экспонирования в каждой спектраль - 
ной зоне пробных фотоотпечатков карандашом на их обрат - 
ной стороне. 

Внимание! При повороте мозаичного светофильт 
ра следует придерживать устройство во избежание его пере- 
мещения. 

6. 1. 7. Проведите химико -фотографическую обработку 
(ХФО) экспонированной фотобумаги в соответствии с регла -— 
ментом обработки выбранного типа фотобумаги. 

6. 2. Получение пробного фотоотпечатка желаемой оп - 
тической плотности. 

Оценку всех пробных фотоотпечатков, как по оптиче - 
ской плотности, так и по цветопередаче осуществляют при 
дневном освещении или при освещении люминисцентными 
источниками света. 

6. 2. ].. Визуально оцените первый пробный фотоотпе - 
чаток по оптической плотности. 

Если оптическая плотность пробного фотоотпечатка рав- 
на или близка к желаемой, то проведите оценку его цвето - 
передачи в соответствии с п. 6. 3. руководства. 

Если оптическая плотность пробного фотоотпечатка от - 
личается от желаемой оптической плотности, найдите на 
фотоизображении четырехпольного клина поле, оптическая 
плотность которого близка к желаемой оптической плотности, 
если это поле находится справа от поля сравнения (рис. 2), 
то все значения времен экспонирования. в каждой спектраль- 
ной зоне увеличьте в два раза, если поле находится слева - 
уменьшите в два раза для поля, граничащего с полем срав- 
нения, и в четыре раза для крайнего поля клина. 

6. 2.2. Проведите с помощью устройства повторную 
пробную фотопечать с найденными новыми временами экспо - 
нирования, для чего вновь вложите в устройство лист цвет - 
ной фотобумаги и экспонируйте её последовательно в трех 
спектральных зонах при трех различных фиксированных поло- 
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жениях оправы мозаичного светофильтра. 

6. 2. 3. Проведите химико -фотографическую обработку 
экспонированной фотоб у маги. 

6. 2.4. Визуально оцените по оптической плотности 
второй пробный фотоотпечаток. При необходимости еще раз 
повторите все описанные выше операции, пока не получите 
пробный фотоотпечаток желаемой оптической плотности, 
Обычно достаточно получить 1-2 пробных фотоотпечатка. 

6. 3. Получение пробного фотоотпечатка желаемой цве- 
топередачи. 

6. 3. 1. Оцените при рекомендуемом освещении полу - 
ченный пробный фотоотпечаток нормальной оптической плот = 
ности по цветопередаче. Если на нем имеется шестиуголь -= 
ная ячейка (рис. 2) с правильной цветопередачей, то запи = 
шите соответствующие ей коэффициенты светопропускания в 
каждой спектральной зоне Сс, Ф., Тк , изображенные 
на отпечатке желтыми, пурпурными и голубыми цифрами 
(желтый цвет цифр соответствует экспонированию за синим 
светофильтром, пурпурный - за зеленым, голубой - за 
красным). 

Коэффициент светопропускания для каждой спектральной 
зоны определяют следующим путем. 

Находят шестиугольную ячейку с правильной цветопере- 
дачей. 

Располагая пробный отпечаток одной из сторон треу - 
гольника вниз параллельно этой стороне вправо от выбран - 
ной ячейки мысленно проводят прямую линию до пересечения 
с цифровым значением, которое обозначает величину коэф - 
фициента светопропускания выбранной ячейки для одной спект 
ральной зоны. 

Затем последовательно поворачивая треугольное изоб - 
ражение пробного отпечатка другими сторонами вниз, нахо = 
дят коэффициенты светопропускания для двух других спект - 
ральных зон. 

Для получения окончательного отпечатка с выбранного 
негатива вычислите времена экспонирования за каждым све- 
тофильтром по формулам %фс = Фос' Сс ; 


ф: = Тоз - С. 
к = Фок. ФХк 


где Фес ь *ь, фк- времена экспонирования в каждой спект- 
ральной зоне окончательного фотоотпеча- 
тка. 


{ос фоз,фок- времена экспонирования в каждой спект -- 
ральной зоне пробного фотоотпечатка:, 


Фе , 4 5 С«- коэффициенты светопропускания в каждой 
спектральной зоне, соответствующие выб- 
ранной ячейке пробного фотоотпечатка. 


6. 3. 2. Если ва пробном фотоотпечатке нормальной 
оптической плотности отсутствует шестиугольная ячейка с 
правильной цветопередачей и на нем преобладают основной 
(синий, зеленый, красный) или дополнительный (голубой, 
желтый, пурпурный) цветовые тона, то времена экспониро - 
вания за соответствующими светофильтрами увеличьте в три 
раза, если преобладает основной цветовой тон, или уменьнши- 
те во столько же раз, если преобладает дополнительный 
цветовой тон. 

Повторите с помощью устройства фотопечать пробного 
отпечатка с новыми временами экспонирования в каждой 
спектральной зоне. 

Выберите на пробном фотоотпечатке ячейку с правиль -= 
ной цветопередачей и определите времена экспонирования 
окончательного фотоотпечатка по формулам, приведенным в 
К: АТ | 

6. 3. 3. При приобретении навыка работы с устройст - 
вом, для сокращения времени получения окончательного фо - 
тоотпечатка, оценку первого пробного фотоотпечатка по 
цветопередаче (см.п. 6. 3) и по оптической плотности (см. 
п, 6.2.1) обычно, совмещают. При этом возможны два 
_ случая: | 

1. Оптическая плотность первого пробного фотоотпе = 
чатка отличается от желаемой оптической плотности, а на 
пробном фотоотпе чатке имеется ячейка с правильной цвето = 
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передачей. В этом случае получите второй пробный фотоот = 
печаток. Для этого времена экспонирования первого пробно- 
го фотоотпечатка измените сначала в соответствии с 

п. 6. 3.2, а затем полученные значения измените в соответ- 
ствии с п. 6. 2.1. По найденным временам получите второй 
пробный фотоотпечаток; дальнейшую работу продолжите в 
соответствии с пп. 6.2., 6.3. , 6.4. 

6. 4. Получение окончательного фотоотпечатка, 

6. 4. 1. Скадрируйте оптическое изображение выбран - 
ного негатива и вложите в кадрирующую рамку лист фотобу - 
маги нужного формата. 

При этом коэффициент линейного увеличения оптического 
изображения и диафрагму объектива фотоувеличителя не из = 
меняйте. При изменении увеличения или диафрагмы объекти- 
ва фотоувеличителя измените соответственно и одинаково 
времена экспонирования в каждой спектральной зоне. 

6. 4. 2. Проведите экспонирование фотобумаги за си - 
ним, зеленым и красным светофильтрами с временами, най- 
денными по п. 6. 3. 

6. 4. 3. Проведите химико -фотографическую обработку 
экспонированной фотобумаги. 

6. 4. 4. Визуально оцените качество фотоотпечатка, 
при удовлетворительном его качестве проведите фотопечать 
требуемого количества отпечатков. 


Пример определения времени экспонирования. 
Первоначальное время экспонирования 
за синим светофильтром Фос =2с 
за зеленым светофильтром фоз = 4 с 
за красным светофильтром $ ок= 6 с 
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цифры голубого. .15 ———Ццифры желтого 
цвета (красный цвета (синий 
светофильтр) светофильтр} 


Ра - Ия 
ного поле сравне НИЯ 


цифры пурпур 
цвета (зеленый 
светофильтр) 


Точка перед цифрами означает, что она следует 


после нуля 


Для ячейки А, с правильной цветопередачей, опреде - 
ляем значения коэффициентов светопропускания 


Тс ни": 
Сз -0,3 
Ск, - 0,4. 


Времена экспонирования окончательного отпечатка за 
синим, зеленым и красным светофильтром соответственно 
равны 


И 
{.-4.0,3 = 1,2 с 


И 


ив. оа = 2,46 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА 
ХРАНЕНИЯ 


7. 1.. Устройство пробной фотопечати требует бережно - 
го отношения, его следует содержать в чистоте и оберегать 
от механических повреждений, ударов, сырости и резких ко- 
лебаний температур. 

7.2. Аддитивные светофильтры можно протирать мяг - 
кой чистой тканью или ватой, смоченной в спирте. 

7. 3. Мозаичный светофильтр нельзя протирать раство- 
рителями со стороны нанесения покрытия. Загрязнения уда - 
лять мягкой чистой тканью или обдуванием струей воздуха, 

7. 4, Нельзя протирать пластмассовые детали устрой - 
ства спиртом, ацетоном или другими активными раствори - 
телями 

7. 5. Хранить устройство в домашних условиях следу-- 
ет в сухом месте, Температура в помещении при длитель - 
ном хранении должна быть 5-35 С, относительная влажно- 
сть не выше 80%, в воздухе должны отсутствовать агрес - 
сивные примеси. 
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Устройство пробной фотопечати "”Спектрозон -1” соот - 
ветствует техническим условиям ТУ 3-19Ц-84 и признано 
годным для эксплуатации. 


Цена : 


Да 
Фе 
«8% — 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


9. 1. Предприятие -изготовитель гарантирует нормаль- 
ную работу устройства при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации и хранения в течение 18 месяцев со дня приоб 
ретения. 

9.2. В течение этого срока предприятие -изготови - 
тель обязуется производить безвозмездный ремонт или заме- 
ну составных частей устройства, если неисправность произо- 
шла по вине предприятия -изготовителя. 

9.3. Ремонт производится предприятием -изготовите- 
лем по адресу, указанному в гарантийном талоне. 

9. 4. Для ремонта устройство с настоящим руковод - 
ством по эксплуатации и талоном на гарантийный ремонт 
отправить посылкой, В руководстве по эксплуатации и га - 
рантийных талонах (приложение) должна быть печать мага -- 
зина с указанием даты реализации устройства. 

9.5. Обмен устройств, вышедших из строя в тече - 
ние гарантийного срока, производится в порядке, установ - 
ленном Министерством торговли СССР через магазин по 
месту покупки. 
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УСТРОЙСТВО ПРОБНОЙ ФОТОПЕЧАТИ 
“СПЕКТРОЗОН-1"” 


5. 


р 


и рут зар 


3: №. +4 


Ки ый РР 
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КОРЕШОК ТАЛОНА № 1 


на гарантийный ремонт устройства пробной фотопечати "Спектрозон —1*” 


Механик завода 


Г. 


198 


Изъят “ 


МИЛИЯ, ПОДПИСЬ 


Линия отреза 


Завод "Фотоприбор” 
257000, г. Черкассы, ул. Свердлова, 85 


ТАЛОН №1 


на гарантийный ремонт устройства пробной 
фотопечати “”Спектрозон = 1” 


‘а. < (ПОДПИСЬ) 


у в > > }. 
Владелец и его адрес. 
© 


® : ; 
„Подпись 


Выполнены работы по 


транению неисправ - 
ностей: ;’ 


Механик завода 
(дата) _ (подпись) 
Владелец ВЯ 
| (подпись) 
“УТВЕРЖДАЮ” 


Начальник ОТК завода ”Фотоприбор” 


и :. 198 г. 


(подпись) 


‚ржь зы 


«ты» 


я 


2 „мы 
АЖ 5 Ван Аа ль $. 
Ат. ЕЯ 


ое 


уче фо ^^ 


а р 


м 


ра 


9 и 


179 
о вк 


р 


Механик завода 


КОРЕШОК ТАЛОНА № 2. 
г. 
Линия отреза 


на гарантийвый ремонт устройства пробной фотопечати "Спектрозон -1" 
198 


и 


> 
< 


И 


Завод “”Фотоприбор” 
257000, г. Черкассы, ул. Свердлова, 85 


ТАЛОН №2 


на гарантийный ремонт устройства пробной 
фотопечати ”Спектрозон - 1" 
Ал \& 


С 
<, 
\ 


й и, 
Продан магазином №, — ы 


Штамп магазина 


Владелен и его адрес ые 


} Подпись 


Выполнены робот ло устранению неисправ -— 
ностей: й #”_ 


Механик завода 


(дата) (подпись). 
Владеленп ь 
(подпись) 
“УТВЕРЖДАЮ” 


Начальник ОТК завода "Фотоприбор” 


АИ НН. 9 
(подпись) 


ый 3 


52 
2 + -ь 


КОРЕШОК ТАЛОНА № 3 


на гарантийный ремонт устройства пробной фотопечати "Спектрозон -1*” 


Механик завода 


Г. 


198 


Изъят “ 


милия, подпись 


Линия отреза 


Завод “Фотоприбор” 
257000, г. Черкассы, ул. Свердлова, 85 


ТАЛОН №3 


на гарантийный ремонт устройства пробной 
фотопечати “Спектрозон = 1" 


Продан магазином № 


‚на т га 
ь. 
1% 198 г. 


у } 59). 
Штамп маГазина | 


м `` (подпись) - 


Владелец и его адрес р 
мг > асан 


тор оли == с 

Выполнены работы по устранению неисправ - 

ностей: _ м 
®. 


Подпись 


Механик завода 


(дата) (подпись) 
Владелец Ре 
{подпись} 
“УТВЕРЖДАЮ” 


Начальник ОТК завода ”Фотоприбор” 


Ва 198 _г. 
(подпись ) 


# ов “ 
2 


< ‹ м 
О С 
Ут 1%. к У! к 
очи А 9-42 2+ ПРА ОСИ 
А ТЕ: Е ЗО 


. С \; ой 
ЕТ Ве р 
р а <. 09 
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и 
я 


